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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


6 Οκτωβρίου 2017 


ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ 


Αρ 


. Φύλλου 987 


ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ 
ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Πίνακας Διοριστέων που κυρώθηκε με την υπ' αριθμ. 
1160/27.09.2017 απόφαση του ΕΊμήματοςτου Α.Σ.Ε.Π., 
για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εβδομήντα 


(70) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού 
Δικαίου Αορίστου Χρόνου, κατηγορίας Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης (ΔΕ), στην Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέ¬ 
τευσης Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε), ενόψει της διάταξης 
του άρθρου 18 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, σύμφω¬ 
να με την Προκήρυξη 4Κ/2017 του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 13/ 
τ. Α.Σ.Ε.Π./31.03.2017), ως εξής: 


ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (ΑΡΘΡΟ 18/ν. 2190/1994) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4Κ/2017/ 

ΦΕΚ 13/τ.ΑΣΕΠ/31 /03/2017 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΔΕ)(ΕΝΙΑΙΟΣ) 


ΦΟΡΕΑΣ: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΥΑΘ) 

Α/Α 

Α.Μ. 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΠΑΤΡΩ¬ 

ΝΥΜΟ 

Α.Δ.Τ. 

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚ0ΤΗΤΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΘΕΣΗΣ 

ΤΥΠΟΣ 

ΠΙΝΑΚΑ 

ΕΝΤΟΠΙ- 

ΟΤΗΤΑ 

ΕΙΔΙΚΕΣ 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

ΒΑΘΜΟ¬ 

ΛΟΓΙΑ 

1 

1537 

ΑΡ0ΓΛ0Υ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΠΑΝ 

Τ203449 

ΔΕΤΕΧΝΙΚ0Υ (ΤΟΜΕΑ 
ΗΛΕΚΤΡ0Λ0ΓΙΚ0Υ) 

607 

ΒΠ 

0 

ΠΟΑ 

(ΜΕΕΜΠ.) 

1514,7 

2 

2057 

ΑΣΤΡΑΚΑ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ 

ΚΩΝ 

Φ033440 

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 

601 

ΒΠ 

0 


2030,5 

3 

929 

ΒΟΥΣΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΠΑΝ 

ΑΗ158017 

ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 

612 

ΒΠ 

0 


1739 

4 

801 

ΓΙΟΒΑΝΤΣΑΚΗΣ 

ΔΡΟΣΟΣ 

ΜΙΑ 

ΑΗ857468 

ΔΕΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΤΟΜΕΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ) 

607 

ΒΠ 

0 


1717 

5 

3855 

ΔΕΛΗΤΖΑΚΗΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΧΡΗ 

ΑΝ203110 

ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 

612 

ΒΠ 

0 

ΠΟΑ 

(ΜΕΕΜΠ.) 

1533,3 

6 

3696 

ΔΗΜΗΤΡΙ0Υ 

ΕΥΘΥΜΙΟΣ 

ΚΩΝ 

ΑΗ170137 

ΔΕΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΤΟΜΕΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ) 

607 

ΒΠ 

0 


1822,9 

7 

493 

ΔΡΑΓΓΩΓΙΑ 

ΒΑΙΑ 

Α0Α 

ΑΖ291349 

ΔΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

602 

ΒΠ 

0 


1859,2 

8 

3009 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

ΕΙΡΗΝΗ 

ΦΩΤ 

ΑΕ845904 

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 

601 

ΒΠ 

0 

ΤΡΙ 

(ΜΕΕΜΠ.) 

1858,1 

9 

492 

ΖΑΦΕΙΡΙΔΗΣ 

ΠΕΤΡΟΣ 

ΙΩΑ 

Ρ020481 

ΔΕΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΤΟΜΕΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ) 

609 

ΒΠ 

0 


1792,1 

10 

3889 

ΖΗΔΡ0Σ 

ΔΗΜΗΤΡΙ0Σ 

ΝΙΚ 

Ρ332188 

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 

ΚΑΙ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

613 

ΒΠ 

0 


1248 

11 

1493 

ΗΛΙΑΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 

ΓΕΩ 

Ρ871551 

ΔΕΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΤΟΜΕΑ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ) 

610 

ΒΠ 

0 


1667,5 
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12 

1787 

ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ 

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 

ΙΩΑ 

ΑΖ193452 

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 

601 

ΒΠ 

0 

ΠΟΑ 

(ΜΕΕΜΠ.) 

1830,6 

13 

3234 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 

ΑΝΤ 

ΑΗ663787 

ΔΕ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 
ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

606 

ΒΠ 

0 


1500,2 

14 

3814 

ΚΑΡΑΤΣΙΒΟΥΔΗΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΑΝΤ 

ΑΜ823698 

ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 

612 

ΒΠ 

0 


1618 

15 

3765 

ΚΑΡΕΛΑΝΗΣ 

ΜΙΧΑΗΛ 

ΑΟΑ 

ΑΖ792581 

ΔΕΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΤΟΜΕΑ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ) 

610 

ΒΠ 

0 


1475,6 

16 

450 

ΚΑΡΤΑΛΙΔΗΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΒΑΣ 

Φ175303 

ΔΕΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΤΟΜΕΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ) 

607 

ΒΠ 

0 

ΤΡΙ 

(ΜΕΕΜΠ.) 

1260,4 

17 

1347 

ΚΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΒΑΣ 

ΑΒ358259 

ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 

612 

ΕΠ2 

0 

ΤΡΙ 

(ΜΕΕΜΠ.) 

588 

18 

956 

ΚΑΤΡΑΝΤΖΟΓΛΟΥ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΝΙΚ 

Ξ687458 

ΔΕ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 
ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

606 

ΒΠ 

0 


1564 

19 

2656 

ΚΕΝΑΝΙΔΗΣ 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 

ΓΕΩ 

ΑΚ256029 

ΔΕΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΤΟΜΕΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ) 

609 

ΒΠ 

0 


1821,8 

20 

1219 

ΚΕΡΑΜΑΡΗ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ 

ΑΝΑ 

ΑΕ664561 

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 

601 

ΒΠ 

0 

ΠΟΑ 

(ΜΕΕΜΠ.) 

1834,5 

21 

3147 

ΚΕΧΑΓΙΑΝ ΑΝΝΑ 

ΣΑΡ 

ΑΝ201448 

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 

601 

ΒΠ 

0 

ΕΙΔ.Α 

(ΜΕΕΜΠ.) 

1820 

22 

297 

ΚΛΕΦΤΟΓΙΑΝΝΗ 

ΜΑΡΙΝΑ 

ΒΑΣ 

Π736737 

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 

601 

ΒΠ 

0 


1938,5 

23 

2791 

ΚΟΜΠΑΤΣΙΑΡΗΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΧΡΗ 

Χ957594 

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 

603 

ΒΠ 

0 


1483 

24 

3567 

ΚΟΡΤΕΣΗΣ 

ΕΥΔΟΚΙΜΟΣ 

ΕΜΜ 

Π795832 

ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 

612 

ΒΠ 

0 


1829,5 

25 

1980 

ΚΟΣΜΑΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΛΑΜ 

Π848870 

ΔΕΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΤΟΜΕΑ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ) 

610 

ΒΠ 

0 


1589,3 

26 

1903 

ΚΟΥΡΣΙΟΥΜΗΣ 

ΦΩΤΙΟΣ 

ΜΙΧ 

Χ470942 

ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 

612 

ΒΠ 

0 

ΕΙΔ.Α 

(ΜΕΕΜΠ.) 

1483,5 

27 

3672 

ΚΟΥΤΛΑΣ ΖΑΧΑΡ 

ΑΟΑ 

ΑΒ143725 

ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 

612 

ΒΠ 

0 


1745,6 

28 

3581 

ΚΟΥΤΣΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 

ΣΤΕ 

Χ890922 

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 

601 

ΒΠ 

0 


1916 

29 

2213 

ΚΥΡΙΚΛΙΔΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΠΑΥ 

ΑΑ261194 

ΔΕΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΤΟΜΕΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ) 

607 

ΒΠ 

0 

ΠΟΑ 

(ΜΕΕΜΠ.) 

1501,9 

30 

205 

ΚΥΡΚΙΛΗΣ 

ΘΕΟΦΑΝΗΣ 

ΗΛΙ 

ΑΑ279151 

ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 

612 

ΒΠ 

0 

ΕΙΔ.Β 

(ΜΕΕΜΠ.) 

1358 

31 

1725 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ 

ΣΟΥΛΤΑΝΑ 

ΚΩΝ 

ΑΜ395727 

ΔΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

602 

ΒΠ 

0 


1762,7 

32 

3695 

ΛΑΚΚΗΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ- 

ΑΡΧΟΝΤΗΣ 

ΙΩΑ 

ΑΚ875253 

ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 

612 

ΒΠ 

0 

ΕΙΔ.Β 

(ΜΕΕΜΠ.) 

1162,6 

33 

639 

ΛΟΥΔΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 

ΔΗΜ 

ΑΚ861214 

ΔΕΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΤΟΜΕΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ) 

607 

ΒΠ 

0 


1678 

34 

3564 

ΛΟΥΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 

ΔΗΜ 

ΑΗ697954 

ΔΕΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΤΟΜΕΑ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ) 

610 

ΒΠ 

0 


1703,7 

35 

1661 

ΛΥΚΟΥΡΑΣ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΕΥΑ 

Χ334243 

ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 

612 

ΒΠ 

0 

ΠΟΑ 

(ΜΕΕΜΠ.) 

1342,5 

36 

3261 

ΜΟΥΡΤΖΙΑΠΗΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΣΩΤ 

Π104866 

ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 

612 

ΒΠ 

0 

ΤΡΙ 

(ΜΕΕΜΠ.) 

1468 
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37 

2274 

ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΑΟΑ 

Χ345307 

ΔΕΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΤΟΜΕΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ) 

607 

ΒΠ 

0 


1742,3 

38 

2920 

ΜΠΑΟΥΣΗΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΔΗΜ 

ΑΚ972860 

ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 

612 

ΒΠ 

0 

ΤΡΙ 

(ΜΕΕΜΠ.) 

1210,1 

39 

1845 

ΜΠΑΡΜΠΑ- 

ΓΕΩΡΓ0Π0ΥΛ0Σ 

ΦΩΤΗΣ 

ΔΗΜ 

ΑΖ820673 

ΔΕΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΤΟΜΕΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ) 

607 

ΒΠ 

0 


1707,1 

40 

2307 

ΜΥΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΣΥΜ 

Χ755348 

ΔΕΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΤΟΜΕΑ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ) 

610 

ΒΠ 

0 

ΠΟΑ 

(ΜΕΕΜΠ.) 

1120,5 

41 

3566 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 

ΜΑΤ 

ΑΖ823874 

ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 

612 

ΒΠ 

0 

ΠΟΑ 

(ΜΕΕΜΠ.) 

1456 

42 

2707 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΔΗΜ 

ΑΙ154051 

ΔΕΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΤΟΜΕΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ) 

609 

ΒΠ 

0 


1868 

43 

859 

ΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΑΛΕ 

ΑΖ657977 

ΔΕΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΤΟΜΕΑ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ) 

610 

ΒΠ 

0 


1648 

44 

1220 

ΠΑΥΛΟΥ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΧΑΡ 

ΑΕ333411 

ΔΕΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΤΟΜΕΑ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ) 

610 

ΒΠ 

0 


1618,9 

45 

3396 

ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

ΣΑΒ 

ΑΖ320150 

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 

604 

ΒΠ 

0 


1821 

46 

1421 

ΠΛΙΑΤΣΙΚΑ ΜΑΡΙΑ 

ΧΡΗ 

Π422892 

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 

601 

ΒΠ 

0 


1938 

47 

3607 

ΠΡΙΝΑΡΑΚΗ 

ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ 

ΕΜΜ 

ΑΜ979511 

ΔΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

602 

ΒΠ 

0 


1803,1 

48 

3709 

ΡΙΖΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΙΩΑ 

Ρ976604 

ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 

612 

ΒΠ 

0 

ΠΟΑ 

(ΜΕΕΜΠ.) 

1191 

49 

3185 

ΡΟΓΚΟΤΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΒΑΣ 

ΑΙ165240 

ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 

612 

ΒΠ 

0 


1647,8 

50 

241 

ΡΩΣΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 

ΑΟΑ 

ΑΕ168758 

ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ 

605 

ΒΠ 

0 


1808 

51 

1760 

ΣΑΒΛΑΚΗΣ 

ΣΑΒΒΑΣ 

Δημ 

ΑΚ935143 

ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 

612 

ΒΠ 

0 

ΠΟΑ 

(ΜΕΕΜΠ.) 

1094 

52 

951 

ΣΑΛΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΙΩΑ 

ΑΗ342071 

ΔΕΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΤΟΜΕΑ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ) 

610 

ΒΠ 

0 


1625,6 

53 

1928 

ΣΙΑΡΕΝΟΣ 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

ΑΟΑ 

ΑΗ955304 

ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 

612 

ΒΠ 

0 


1772 

54 

3604 

ΣΙΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΓΕΩ 

ΑΖ296496 

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 

604 

ΒΠ 

0 


1827 

55 

2397 

ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΝΙΚ 

ΑΗ182340 

ΔΕΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΤΟΜΕΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ) 

607 

ΒΠ 

0 


1652,1 

56 

1114 

ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΣΤ 

ΑΕ698298 

ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 

612 

ΕΠ2 

0 

ΕΙΔ.Α 

(ΜΕΕΜΠ.) 

658 

57 

504 

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ 

ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ 

ΛΕΩ 

ΑΜ691997 

ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 

612 

ΒΠ 

0 


1741,2 

58 

1681 

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΟΥ 

ΚΥΡΙΑΚΗ 

ΧΑΡ 

Φ316660 

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 

601 

ΒΠ 

0 


1918 

59 

800 

ΤΣΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΝΙΚ 

ΑΙ254348 

ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 

612 

ΒΠ 

0 


1644,3 

60 

311 

ΤΣΙΟΤΣΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ 

ΣΑΒ 

ΑΕ819992 

ΔΕΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΤΟΜΕΑ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ) 

611 

ΒΠ 

0 


1452,5 

61 

2555 

ΦΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΕΛΕ 

ΑΜ782302 

ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ 

605 

ΒΠ 

0 


1888 
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Γ'987/06.10.2017 


62 

2702 

ΦΡΑΓΚΟΜΑΝΩΛΑΚΗ 

ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ 

ΙΩΑ 

Π159500 

ΔΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

602 

ΒΠ 

0 


1813 

63 

1202 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΕΥΑ 

ΑΑ379915 

ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 

612 

ΒΠ 

0 


1777,5 

64 

155 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΠΡΟ 

ΑΖ855292 

ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 

612 

ΒΠ 

0 


1728 

65 

607 

ΧΑΡΙΣΙΑΔΗΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΧΡΗ 

ΑΙ922378 

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΤΟΜΕΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ) 

609 

ΒΠ 

0 


1847,5 

66 

1590 

ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΧΑΡ 

ΑΚ285756 

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΤΟΜΕΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ) 

608 

ΒΠ 

6 


1655 

67 

3880 

ΧΑΤΖΗΣ ΘΩΜΑΣ 

ΓΕΩ 

Ν728135 

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 

604 

ΒΠ 

0 


1830,6 

68 

3726 

ΧΙΔΗΡ0ΓΛ0Υ 

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 

ΙΟΡ 

ΑΜ908827 

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 

601 

ΒΠ 

0 

ΕΙΔ.Β 

(ΜΕΕΜΠ.) 

1812,5 


Ο Πρόεδρος του Ε'Τμήματος 
ΗΛΙΑΣ ΨΩΝΗΣ 



ΕΘΝΙΚΟ 

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000 
Κείμενα προς δημοσίευση: νν6ί)ΐη35ΐ6Γ.6ΐ(5>6ί.αΓ 




























